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Zgodnie z uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej z dnia 24 listopada 1993r. zasady przyjęć były 
zróżnicowane w zależności od wydziałów: 


4. Na Wydziałach: Budownictwie Lądowym, „Chemicznym, Elektrycznym, Hydrotechnice, Oceano- 
technice i Okrętownictwie 100% limitu miejsc przyznano kandydatom na podstawie konkursu ocen 
z przedmiotów kierunkowych na świadectwie maturalnym. 


2, Egzamin konkursowy z matematyki, fizyki i języka obcego na zasadach ogólnouczelnianych odbył 
się na następujących wydziałach: Elektroniki, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz 
Zarządzania i Ekonomii na 50% limitu miejsc, na Wydziale Mechanicznym na 20%. 


3. Pozostałe 50%, i 80% limitu miejsc w zależności od ww. wydziałów przyznano ARA na 
podstawie konkursu ocen z przedmiotów kierunkowych na świadectwie maturalnym. 


4. Na Wydział Architektury egzamin konkursowy odbył się z rysunku, matematyki i języka obcego, na 
100% limitu miejsc. 


Dane liczbowe - tabela - verte 


Pytania egzaminacyjne opracowane zostały przez nauczycieli akademickich P.G. 
Zakres tematów egzaminacyjnych nie przekraczał programów szkoły średniej. 


Egzamin z matematyki i fizyki był jednoczęściowy, zawierał 30 zadań i trwał 3 godziny. 


Z egzaminów wstępnych z niżej wymienionych przedmiotów ustalona została (EE skala 
ocen: 


« matematyka - 0-100 punktów 


e fizyka - 0-100 punktów 
e rysunek - 0-100 punktów 
e język obcy - 0-50 punktów 


W konkursie świadectw w zależności od rodzaju ukończonej szkoły oceny uzyskane na świadectwie 
mąturalnym z przedmiotów kierunkowych były mnożone przez odpowiednie współczynniki. 


W przypadku uczestnictwa kandydata w zajęciach falkutatywnych z matematyki, fizyki, biologii lub 
chemii oceny z tych przedmiotów bez współczynnika dodawane były do obliczanej sumy punktów. 


Kandydaci zdający egzamin maturalny z matematyki lub/i fizyki otrzymali dodatkowo po 2 pkt (bez 
współczynników) za każdy z tych dwóch przedmiotów. 


Maksymalnie kandydat mógł uzyskać 64 punktów. 


Poza limitem, na podstawie egzaminu wstępnego, przyjęto studentów na następujących wydziałach: 
udownictwa Lądowego (2), Chemicznym (1), Hydrotechniki (1). 
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Liczba 
kandydatów 


Minimalna liczba punktów 


ML Gz b przyjętych zapewniająca przyjęcie Przyletych 
w dniu 5 lipca br. 


160 
90 


Mechaniczny 
Mechaniczny (Elbląg) 


Bd - mgr 
IS - mgr 
Hydrotechniczny 


144 
90+75 
Oceanotech. i Okrętow. 309 


Oc -mgr 
OC -inż. 
ZM - mgr 120 
ZM - inż. 60 


